BEOGRAD - dnevni temperaturni podaci redukovani sa Senjaka na Vračar preliminarna redukcija (1848-1865, 1876-1899) 


GOD 

MES 

DAN 

Tmin 

Тшах 

1848 

1 

1 

-3,1 

1,2 

1848 

1 

2 

-2, 6 

1,4 

1848 

1 

3 

-3, 0 

0,9 

1848 

1 

4 

-4,5 

-0, 6 

1848 

1 

5 

-7,1 

-3, 3 

1848 

1 

6 

-10,8 

-6,2 

1848 

1 

7 

-9,7 

-5, 5 

1848 

1 

8 

-7,4 

-3,3 

1848 

1 

9 

-4,6 

0,0 

1848 

1 

10 

-4,6 

-0,5 

1848 

1 

11 

-6, 5 

-2,0 

1848 

1 

12 

-6, 6 

-2,4 

1848 

1 

13 

-4,8 

0, 6 

1848 

1 

14 

-5,7 

-0,9 

1848 

1 

15 

-7,0 

-2,5 

1848 

1 

16 

-6,1 

-2,4 

1848 

1 

17 

-6,7 

-2,9 

1848 

1 

18 

-8,8 

-3, 8 

1848 

1 

19 

-9,8 

-3,9 

1848 

1 

20 

-7,1 

-1,1 

1848 

1 

21 

-6,1 

-2,0 

1848 

1 

22 

-4,6 

-0,2 

1848 

1 

23 

-4,6 

-1,3 

1848 

1 

24 

-4,8 

-0,9 

1848 

1 

25 

-5, 6 

-2,0 

1848 

1 

26 

-8,4 

-5, 0 

1848 

1 

27 

-10, 6 

-5, 0 

1848 

1 

28 

-9,0 

-4,8 

1848 

1 

29 

-10,1 

-4,2 

1848 

1 

30 

-9,8 

-4,0 

1848 

1 

31 

-10,2 

-5, 0 

1848 

2 

1 

-5,7 

1,2 

1848 

2 

2 

-3, 0 

1,3 

1848 

2 

3 

-2,1 

1,9 

1848 

2 

4 

-5,7 

0, 6 

1848 

2 

5 

-8,0 

-1,7 


























































































1851 

12 

1 

- 4,5 

1,4 

1851 

12 

2 

00 

го 

1 

1,5 

1851 

12 

3 

0,7 

3,9 

1851 

12 

4 

- 5,1 

0,5 

1851 

12 

5 

- 4,3 

0,1 

1851 

12 

6 

- 4,7 

3,1 

1851 

12 

7 

1,7 

5,2 

1851 

12 

8 

0,9 

5 , 8 

1851 

12 

9 

0,8 

6,1 

1851 

12 

10 

3,4 

8,1 

1851 

12 

11 

1,7 

5,4 

1851 

12 

12 

3,1 

7,1 

1851 

12 

13 

2,6 

6,4 

1851 

12 

14 

1,1 

5,4 

1851 

12 

15 

1 

0 
•> 

01 

3,1 

1851 

12 

16 

- 4,6 

0,2 

1851 

12 

17 

- 4,6 

- 0,3 

1851 

12 

18 

- 4,6 

- 0,3 

1851 

12 

19 

- 2,7 

1,7 

1851 

12 

20 

- 4,1 

2,6 

1851 

12 

21 

- 5 , 3 

- 2,0 

1851 

12 

22 

- 4,3 

- 0,4 

1851 

12 

23 

- 4,9 

1 

о 

>* 

vo 

1851 

12 

24 

- 3,7 

1,1 

1851 

12 

25 

- 2,4 

2,3 

1851 

12 

26 

- 3 , 3 

0,5 

1851 

12 

27 

- 3,7 

0,5 

1851 

12 

28 

- 4,9 

-i,o 

1851 

12 

29 

- 7,3 

- 3,2 

1851 

12 

30 

- 6,9 

0,3 

1851 

12 

31 

- 4,0 

2,5 

1852 

1 

1 

- 7,3 

0 , 6 

1852 

1 

2 

- 6,4 

0,7 

1852 

1 

3 

- 8,5 

1,1 

1852 

1 

4 

- 2,3 

3 , 6 

1852 

1 

5 

- 5 , 6 

2,1 

1852 

1 

6 

- 5 , 6 

0,1 

1852 

1 

7 

- 6 , 6 

0 , 6 

1852 

1 

8 

- 6 , 6 

- 2,4 

1852 

1 

9 

- 10,4 

- 3,4 

1852 

1 

10 

- 6 , 5 

6 , 6 








1852 

4 

2 

5,7 

19 , 6 

1852 

4 

3 

7,1 

19 , 6 

1852 

4 

4 

6,4 

18,1 

1852 

4 

5 

5,9 

17 , 6 

1852 

4 

6 

5,9 

17 , 6 

1852 

4 

7 

3,9 

18,3 

1852 

4 

8 

3,9 

23, 1 

1852 

4 

9 

6,1 

11 , 6 

1852 

4 

10 

- 1,6 

7,1 

1852 

4 

11 

- 3 , 6 

5,2 

1852 

4 

12 

- 0,9 

10,4 

1852 

4 

13 

- 0,3 

12,0 

1852 

4 

14 

2,9 

14 , 6 

1852 

4 

15 

2,7 

16 , 6 

1852 

4 

16 

1,7 

6,1 

1852 

4 

17 

- 2,1 

6 , 6 

1852 

4 

18 

- 3,1 

2 , 6 

1852 

4 

19 

- 3 , 3 

4,6 

1852 

4 

20 

- 0,3 

4,6 

1852 

4 

21 

- 3,9 

0 , 6 

1852 

4 

22 

- 3,9 

1,4 

1852 

4 

23 

- 3 , 3 

3,2 

1852 

4 

24 

1,4 

5,4 

1852 

4 

25 

- 1,1 

4,6 

1852 

4 

26 

- 0,9 

10 , 6 

1852 

4 

27 

2,3 

14 , 6 

1852 

4 

28 

4,1 

17,2 

1852 

4 

29 

2,1 

15,2 

1852 

4 

30 

3,1 

15,2 

1852 

5 

1 

7,4 

22,1 

1852 

5 

2 

9,4 

14 , 6 

1852 

5 

3 

4,4 

12,4 

1852 

5 

4 

5,9 

13 , 6 

1852 

5 

5 

6,9 

18,1 

1852 

5 

6 

8,3 

17 , 6 

1852 

5 

7 

5 , 5 

13,2 

1852 

5 

8 

4,1 

14 , 6 

1852 

5 

9 

4,7 

13, 1 

1852 

5 

10 

3,7 

13 , 7 

1852 

5 

11 

5,9 

19 , 4 

1852 

5 

12 

8,0 

24,4 















1852 

12 

4 

2,2 

11,4 

1852 

12 

5 

1,0 

10 , 6 

1852 

12 

6 

1,3 

12,3 

1852 

12 

7 

3,1 

12,4 

1852 

12 

8 

1,9 

11,1 

1852 

12 

9 

1,0 

14 , 6 

1852 

12 

10 

2,6 

10 , 6 

1852 

12 

11 

0,7 

10,3 

1852 

12 

12 

0,7 

8,4 

1852 

12 

13 

- 3,2 

5 , 6 

1852 

12 

14 

- 0,2 

6,9 

1852 

12 

15 

3 , 5 

12,7 

1852 

12 

16 

3,4 

14,3 

1852 

12 

17 

2,1 

11,2 

1852 

12 

18 

1,9 

7,8 

1852 

12 

19 

0,0 

4,7 

1852 

12 

20 

- 3,9 

4,1 

1852 

12 

21 

" 3,1 

6,4 

1852 

12 

22 

- 3,1 

4,9 

1852 

12 

23 

0,5 

5 , 8 

1852 

12 

24 

- 3,1 

4,6 

1852 

12 

25 

- 6,7 

2,7 

1852 

12 

26 

- 5,1 

4,6 

1852 

12 

27 

- 8,2 

5 , 3 

1852 

12 

28 

- 8 , 6 

1,6 

1852 

12 

29 

- 5,1 

3,4 

1852 

12 

30 

- 3,4 

2 , 6 

1852 

12 

31 

- 3,1 

4,0 

1853 

1 

1 

- 5,1 

- 0,2 

1853 

1 

2 

- 4,9 

4,1 

1853 

1 

3 

- 4,1 

4,2 

1853 

1 

4 

- 7,6 

- 3,2 

1853 

1 

5 

- 7,1 

- 3 , 0 

1853 

1 

6 

- 6,9 

- 3,2 

1853 

1 

7 

- 6,7 

- 3,4 

1853 

1 

8 

- 7,9 

- 0,2 

1853 

1 

9 

- 3 , 3 

5,4 

1853 

1 

10 

- 0,5 

3 , 6 

1853 

1 

11 

- 1,6 

6,4 

1853 

1 

12 

2,1 

9,1 

1853 

1 

13 

1,6 

11,9 

















1853 

10 

28 

2,9 

19 , 9 

1853 

10 

29 

3,1 

19 , 9 

1853 

10 

30 

3,1 

20 , 6 

1853 

10 

31 

3,1 

10,8 

1853 

11 

1 

3,7 

13 , 6 

1853 

11 

2 

2,1 

12,1 

1853 

11 

3 

2,2 

11 , 6 

1853 

11 

4 

0,0 

11 , 6 

1853 

11 

5 

0,2 

5 , 6 

1853 

11 

6 

- 1,1 

8 , 6 

1853 

11 

7 

4,3 

9,4 

1853 

11 

8 

5,7 

11,2 

1853 

11 

9 

0,2 

9,6 

1853 

11 

10 

0,2 

9,0 

1853 

11 

11 

- 3 , 3 

1,6 

1853 

11 

12 

- 3 , 5 

4,0 

1853 

11 

13 

- 0,8 

5,4 

1853 

11 

14 

- 2,5 

7,6 

1853 

11 

15 

- 1,3 

6 , 5 

1853 

11 

16 

1,7 

16 , 4 

1853 

11 

17 

7,3 

16 , 6 

1853 

11 

18 

5 , 5 

9,6 

1853 

11 

19 

1,7 

5 , 6 

1853 

11 

20 

1,8 

7,0 

1853 

11 

21 

2,7 

8,8 

1853 

11 

22 

- 1,6 

1,6 

1853 

11 

23 

- 3,1 

2,2 

1853 

11 

24 

- 1,7 

4,0 

1853 

11 

25 

- 1,6 

4,0 

1853 

11 

26 

- 2,7 

3,4 

1853 

11 

27 

- 3,2 

1,8 

1853 

11 

28 

- 2,9 

1,4 

1853 

11 

29 

- 3 , 5 

0 , 6 

1853 

11 

30 

- 5 , 5 

0,5 

1853 

12 

1 

- 5 , 8 

0,3 

1853 

12 

2 

- 3 , 8 

1,4 

1853 

12 

3 

- 6,9 

2,4 

1853 

12 

4 

- 8,7 

- 0,8 

1853 

12 

5 

- 11,5 

- 5,4 

1853 

12 

6 

- 10,7 

- 5,4 

1853 

12 

7 

- 8,3 

- 3 , 8 





















1854 

11 

1 

- o,i 

15, 1 

1854 

11 

2 

- 1,3 

11,5 

1854 

11 

3 

- 3 , 6 

8 , 6 

1854 

11 

4 

2,9 

8,8 

1854 

11 

5 

2,3 

5 , 5 

1854 

11 

6 

2,0 

8 , 6 

1854 

11 

7 

2,9 

9,1 

1854 

11 

8 

3,9 

10,0 

1854 

11 

9 

2,2 

7,4 

1854 

11 

10 

2,1 

8,1 

1854 

11 

11 

2,2 

5,9 

1854 

11 

12 

0,4 

4,9 

1854 

11 

13 

- 0,3 

3,1 

1854 

11 

14 

- 11,4 

3,7 

1854 

11 

15 

- 0,5 

7,0 

1854 

11 

16 

2,9 

15 , 6 

1854 

11 

17 

8,0 

15, 1 

1854 

11 

18 

7,2 

11,4 

1854 

11 

19 

6,7 

11 , 6 

1854 

11 

20 

- 1,8 

5,1 

1854 

11 

21 

- 2,1 

3,9 

1854 

11 

22 

- 0,8 

7,9 

1854 

11 

23 

2,9 

6,4 

1854 

11 

24 

0,2 

14 , 9 

1854 

11 

25 

7,9 

12 , 6 

1854 

11 

26 

5,4 

11,0 

1854 

11 

27 

1,7 

9,9 

1854 

11 

28 

3 , 8 

11,1 

1854 

11 

29 

1,9 

9,1 

1854 

11 

30 

1,7 

7,4 

1854 

12 

1 

- 1,3 

9,6 

1854 

12 

2 

3 , 3 

7,1 

1854 

12 

3 

- 0 , 6 

7,0 

1854 

12 

4 

1,7 

11,1 

1854 

12 

5 

3 , 8 

11,1 

1854 

12 

6 

- 0,3 

7,4 

1854 

12 

7 

0,9 

11,4 

1854 

12 

8 

0,7 

7,7 

1854 

12 

9 

- 1,8 

11,4 

1854 

12 

10 

4,5 

13 , 6 

1854 

12 

11 

4,2 

11,1 





















1855 

11 

5 

8,1 

19,1 

1855 

11 

6 

10,7 

19 , 3 

1855 

11 

7 

8,9 

14,3 

1855 

11 

8 

8,8 

12 , 9 

1855 

11 

9 

8,1 

12 , 9 

1855 

11 

10 

6,9 

11,1 

1855 

11 

11 

3,1 

7,1 

1855 

11 

12 

- o,i 

7,1 

1855 

11 

13 

- 0,3 

4,9 

1855 

11 

14 

0,4 

9,6 

1855 

11 

15 

5,2 

10 , 6 

1855 

11 

16 

4,4 

9,6 

1855 

11 

17 

2,9 

9,8 

1855 

11 

18 

2,1 

10,0 

1855 

11 

19 

0,1 

5,2 

1855 

11 

20 

- 2,1 

2,3 

1855 

11 

21 

- 2,1 

2,1 

1855 

11 

22 

- 2,1 

3,1 

1855 

11 

23 

0,5 

5,3 

1855 

11 

24 

1,9 

9,4 

1855 

11 

25 

3,9 

10,3 

1855 

11 

26 

- o,i 

8 , 6 

1855 

11 

27 

- 1,6 

2,4 

1855 

11 

28 

- 3 , 6 

2,6 

1855 

11 

29 

- 3,7 

3,1 

1855 

11 

30 

- 2,9 

2,3 

1855 

12 

1 

- 2,8 

3 , 6 

1855 

12 

2 

- 3,9 

4,3 

1855 

12 

3 

- 3,9 

2,1 

1855 

12 

4 

- 7,4 

- 1,1 

1855 

12 

5 

- 7,1 

6 , 6 

1855 

12 

6 

- 8,1 

- 0,3 

1855 

12 

7 

- 5,9 

0,1 

1855 

12 

8 

- 6 , 3 

1,1 

1855 

12 

9 

- 7,9 

0 , 6 

1855 

12 

10 

- 9,9 

- 3,7 

1855 

12 

11 

- 9,9 

- 3 , 5 

1855 

12 

12 

- 10 , 6 

- 5,4 

1855 

12 

13 

- 11,1 

- 4,9 

1855 

12 

14 

- 15 , 6 

- 7,4 

1855 

12 

15 

- 12,7 

- 5 , 5 





















1856 

11 

8 

- 4,1 

3 , 8 

1856 

11 

9 

- 4,1 

6,9 

1856 

11 

10 

- 3,9 

9,6 

1856 

11 

11 

2,3 

13 , 6 

1856 

11 

12 

5 , 6 

19 , 3 

1856 

11 

13 

11,1 

17,8 

1856 

11 

14 

4,4 

9,9 

1856 

11 

15 

- 1,5 

10,3 

1856 

11 

16 

- 0,7 

4,7 

1856 

11 

17 

- 1,1 

5,1 

1856 

11 

18 

- 3,1 

2,1 

1856 

11 

19 

- 5,9 

0,9 

1856 

11 

20 

- 6 , 5 

0,3 

1856 

11 

21 

- 6,9 

1,1 

1856 

11 

22 

- 6,9 

0,3 

1856 

11 

23 

- 6,9 

- 0 , 6 

1856 

11 

24 

- 5,7 

4,6 

1856 

11 

25 

- 1,1 

4,8 

1856 

11 

26 

- 6,2 

2,3 

1856 

11 

27 

- 6 , 8 

0,3 

1856 

11 

28 

- 11,3 

- 3 , 6 

1856 

11 

29 

- 10,1 

4,6 

1856 

11 

30 

0,7 

8,2 

1856 

12 

1 

- 0,9 

4,7 

1856 

12 

2 

- 6 , 3 

- 1,5 

1856 

12 

3 

- 9,8 

- 5,1 

1856 

12 

4 

- 11,9 

- 0 , 6 

1856 

12 

5 

- 10,1 

- 1,4 

1856 

12 

6 

- 8,8 

- 0,3 

1856 

12 

7 

- 6 , 6 

3,9 

1856 

12 

8 

- 4,8 

4,6 

1856 

12 

9 

- 2,9 

6,9 

1856 

12 

10 

- 2,1 

6 , 6 

1856 

12 

11 

- 2,9 

7,4 

1856 

12 

12 

- 3,2 

7,1 

1856 

12 

13 

- 1,9 

5 , 5 

1856 

12 

14 

0 , 6 

14 , 6 

1856 

12 

15 

2 , 6 

10,8 

1856 

12 

16 

2,3 

8,1 

1856 

12 

17 

- 0,9 

4,4 

1856 

12 

18 

0,2 

7,4 





































1858 

11 

16 

0 , 6 

5 , 3 

1858 

11 

17 

3,7 

8,9 

1858 

11 

18 

8,1 

13 , 9 

1858 

11 

19 

10,8 

16 , 9 

1858 

11 

20 

6,9 

15, 1 

1858 

11 

21 

1,4 

5 , 5 

1858 

11 

22 

0,9 

4,7 

1858 

11 

23 

- i,o 

3,2 

1858 

11 

24 

- o,i 

3,7 

1858 

11 

25 

- 2,7 

6,7 

1858 

11 

26 

1,0 

9,4 

1858 

11 

27 

2,2 

12,7 

1858 

11 

28 

7,2 

17,8 

1858 

11 

29 

10,7 

14 , 9 

1858 

11 

30 

8,7 

11,9 

1858 

12 

1 

7,3 

11 , 6 

1858 

12 

2 

7,3 

12,4 

1858 

12 

3 

5 , 3 

9,7 

1858 

12 

4 

4,4 

8,9 

1858 

12 

5 

4,2 

8,9 

1858 

12 

6 

4,2 

8,8 

1858 

12 

7 

4,5 

9,0 

1858 

12 

8 

4,5 

9,0 

1858 

12 

9 

3,4 

7,3 

1858 

12 

10 

1,3 

5 , 5 

1858 

12 

11 

- 0,5 

7,1 

1858 

12 

12 

- 1,8 

5,7 

1858 

12 

13 

- 2,1 

4,7 

1858 

12 

14 

- 2,7 

2,5 

1858 

12 

15 

- 1,6 

2,5 

1858 

12 

16 

- 1,7 

1,5 

1858 

12 

17 

- 3,1 

0,1 

1858 

12 

18 

- 8 , 6 

- 3,4 

1858 

12 

19 

- 11,3 

- 4,3 

1858 

12 

20 

- 8,1 

1,1 

1858 

12 

21 

- 6 , 8 

1,6 

1858 

12 

22 

- 7,1 

0,7 

1858 

12 

23 

- 3,7 

1,9 

1858 

12 

24 

- 1,6 

5 , 5 

1858 

12 

25 

- 0,7 

7,9 

1858 

12 

26 

0 , 6 

8,7 































































































1862 

12 

1 

- 4,4 

5,7 

1862 

12 

2 

- 6 , 8 

1,5 

1862 

12 

3 

- 8,9 

0,8 

1862 

12 

4 

- 9,5 

1,1 

1862 

12 

5 

- 10,8 

- 0,7 

1862 

12 

6 

- 12,7 

0,7 

1862 

12 

7 

- 13 , 5 

1,9 

1862 

12 

8 

- 6,1 

1,1 

1862 

12 

9 

- 8,9 

- 4,7 

1862 

12 

10 

- 10,1 

- 4,3 

1862 

12 

11 

- 10,0 

1,3 

1862 

12 

12 

- 4,1 

2,9 

1862 

12 

13 

- 2,1 

3,1 

1862 

12 

14 

- 4,6 

- o,i 

1862 

12 

15 

- 2,5 

2,2 

1862 

12 

16 

- 6 , 3 

- 1,6 

1862 

12 

17 

- 9,7 

- 5 , 0 

1862 

12 

18 

- 10,7 
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